Z głębokim żałem zawiadamiamy, 
że w dniu 2 kwietnia 1997 roku zmarł 


prof. dr WIKTOR BONIECKI 


emerytowany profesor, b. dyrektor Instytutu Ekonomii 
i kierownik Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej, 

b. dziekan Wydziału Przemysłu i prodziekan Wydziału Produkcji 
i Obrotu Towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
członek Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN w Krakowie, 
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 9 kwietnia 1997 roku, 

o godzinie 11 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Rektor i Senat 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie 


